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Hollands Kroon-Besluit gelijkwaardigheid met betrekking tot 
prototypeturbines, Schervenweg 35a te Wieringerwerf 

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders 

Grondslag: artikel 3.14, lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer en artikel 1.8 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Onderwerp: Besluit gelijkwaardigheid met betrekking tot prototypeturbines 
Plangebied: Schervenweg 35a te Wieringerwerf 

Doel plan: Er is besloten een gelijkwaardigheidsbesluit te nemen voor het bedrijf aan Schervenweg 
35a in Wieringerwerf (ECN Wind Energy Facilities B.V.). Het gelijkwaardigheidsbesluit houdt in dat de 
aangegeven prototypeturbines in het ECN Windturbine Testpark Wieringermeer vooralsnog niet hoeven 
te voldoen aan artikel 3.14, lid 2, van de Activiteitenregeling milieubeheer. Wel moeten deze 
prototypeturbines voldoen aan de in de bijlage toegevoegde voorschriften van het 
gelijkwaardigheidsbesluit. 

Datum verzending besluit: 12 februari 2015. 


Ter inzage 

U kunt de beschikking met de bijbehorende stukken van 19 februari 2015 tot en met 1 april 2015 inzien 
tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, 1761 VM in 
Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan een afspraak met de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord via tel. (088) 102 1300. 


Bezwaar 

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u daartegen gedurende zes weken na verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Richt het bezwaarschrift aan burgemeester en 
wethouders van Hollands Kroon. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven: 

• uw naam, adres, postcode en woonplaats; 

• de datum; 

• over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissing door het college); 

• de redenen waarom u het er niet mee eens bent; 

• uw handtekening. 

De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen, 
gerekend vanaf de laatste dag van de bezwaartermijn. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij 
eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke 
commissie die het college advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over 
uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging. 


Voorlopige voorziening 

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking 
zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een 
schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. 

Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige 
voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor 
informatie op www.rechtspraak.nl bij griffierecht bestuursrecht. 
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